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Antrag 


der Piratenfraktion 


Lehrkrafte entlasten: Auswertung der Vergleichsarbeiten durch das Institut fur Schul- 
qualitat 


Das Abgeordnetenhaus wolle beschliefien: 

Zur Entlastung der Berliner Lehrkrafte wird der Senat aufgefordert, dafiir Sorge zu tragen, 
dass ab deni Schuljahr 2014/2015 die Vergleichsarbeiten in den Klassenstufen 3 und 8 (VE- 
RA 3 und 8), die vom Institut fur Schulqualitat der Lander e.V. (ISQ) entwickelt und an die 
Schulen ausgegeben werden, auch vom Institut fur Schulqualitat der Lander e.V. (ISQ) aus- 
gewertet werden. 

Dem Abgeordnetenhaus ist zum Anfang des Schuljahres 2014/2015, zum 25.08.2014 zu be- 
richten. 


Begrundung 

Laut der Roten Nr. 1095 (S.2) und laut der Antwort auf die Fragen Nr. 1 und 2 in der Kleinen 
Anfrage, Drs. 17/12489 hat der Senat einen Arbeitskreis Gesundheitsmangament eingerichtet, 
der „alle Mafinahmen und Initiativen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der 
Lehrerinnen und Lehrer koordiniert.“ Zu diesen Mafinahmen und Initiativen gehort leider 
nicht die Entlastung von Lehrerinnen und Lehrem von Aufgaben, zur der sie zurzeit ver- 
pflichtet sind, deren Ausgestaltung sie aber nicht selbst padagogisch entwickelt, nicht selbst 
didaktisch arragniert und daher nicht selbst zu verantworten haben und die fur sie daher eine 
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zusatzliche zeitliche Arbeitsbelastung darstellen. Hierzu gehort insb. die Auswertung der 
Vergleichsarbeiten in den Klassenstufen 3 und 8. 

Es ist bisher unklar, warum Lehrkrafte bei der Auswertung von externen Leistungsinstrumen- 
ten zur schulartubergreifende Kompetenzfeststellung tatig werden sollen, wenn diese einer- 
seits von ihnen nicht selbst veranlasst werden, wenn sie an Aufgabenstellungen und Lemzie- 
len nicht beteiligt werden und wenn fur die Auswertung von schulfremden Messinstrumenten 
Zeit verloren geht, die dringend dafur benotigt wird, um Schulerinnen und Schuler individuell 
zu fordern, zu unterrichten und zu erziehen oder um Erzieherungsberechtigte zu beraten. 

Der Senat behauptet in der Antwort auf die Frage 5 in der Kleinen Anfrage, Drs. 17/12489, 
dass nur durch die Auswertung der Vergleichsarbeiten durch die Lehrkrafte die schulinteme 
Qualitatsentwicklung gesichert werden kann. Dem muss widersprochen werden. Fur die 
schulinteme Qualitatsentwicklung gibt es weit sinnvollere und komplexere Instrumente, als 
Vergleichsarbeiten, die lediglich punktuell Leistungen von Schulerinnen und Schulern mes- 
sen, die aber in keinem Fall die Rahmenbedingungen beriicksichtigen, die zu den Leistungen 
gefuhrt haben, die aber Teil der internenen Schulqualitat sind. Zu diesen sinnvolleren Instru- 
menten gehoren insb. Selbstevaluationsportale, interne Evaluationen, Feedbackbogen und 
Schiiler/-innenbefragungen, wie sie in der Antwort auf die Fragen 2 und 3 in der Kleinen An- 
frage, Drs. 17/10050 dargestellt werden. Lehrkrafte und Schulen konnen aber auch weiterhin 
die Ergebnisse von VERA 3 und 8 diskutieren, wenn diese nicht von ihnen selbst ausgewertet 
wurden, wenn sie aber liber die Ergebnisse informiert werden und wenn klar und transparant 
dargestellt wird, wie die Bewertung anhand welcher Anforderungen zustande gekommen ist. 

Die Auswertung der Vergleichsarbeiten befindet sich in der Zustandigkeit der Lander, die zur 
Ausgestaltung verpflichtet sind. So hat das Land Hamburg bereits entschieden, dass die Ver- 
gleichsarbeiten vom Institut far Bildungsmonitoring und Qualitatsentwicklung (IfBQ) ausge- 
wertet werden. Dies geht aus der Antwort des Senats auf die Frage 6 in der Kleinen Anfrage, 
Drs. 17/12489 hervor. Eine Verpflichtung durch die Kultusministerkonferenz, dass Lehrkrafte 
die Vergleichsarbeiten auswerten miisscn existiert also nicht. 

Berlin, den 12.11.2013 


Herberg Delius 
und die ubrigen Mitglieder 
der Piratenfraktion 



